dr med. WŁODZIMIERZ 


BARANOWSA 


zmarl nagle, przezywszy 81 lat. 


Do ostatnich chwil swego pracowitego życia, czynny zawodowo jako lekarz, odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Po!ski”, Odznaką „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, Odznakami 


Honorowymi PCK, Srebrna Odznaką „Przodujacy Kolejarz”. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odbędzie się we wtorek dnia 16 września 1986 roku o godzinie 15.08 
w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim, po którym nastąpi odprowadzenie zwłok do grobowca rodzin- 


nego, o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie: 


SYNOWA I RODZINA 


